Tweede Kamer der Staten-Generaal 



Vergaderjaar 2014-2015 


34 104 Langdurige zorg 


Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VOORTMAN 

Voorgesteld 15 april 2015 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat een groot deel van de pgb-aanvragen na herindicatie 
wordt afgewezen; 

constaterende dat zorgverzekeraars het combineren van zorg in natura en 
pgb dikwijls nog steeds onmogelijk maken; 

van mening dat een pgb een volwaardige alternatieve zorgvorm is, die 
veel waarde heeft voor mensen met een beperking die langdurig 
aangewezen zijn op zorg, 

verzoekt de regering, zorgverzekeraars die grootschalig het gebruik van 
een pgb afwijzen en het combineren van zorg in natura en pgb onmogelijk 
maken, hierop aan te spreken en in kaart te brengen waarom zij dit doen, 
en de Kamer hierover te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Dik-Faber 

Voortman 
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